Deutscher Bundestag 
2. Wahlperiode 
1953 


Antrag 

der Fraktion der DP 


betr. Vorlage eines Krankenhaus-Rahmengesetzes 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, mit tunlicher Beschleunigung ein 
Krankenhaus- Rahmengesetz vorzulegen. 

Bonn, den 6. Oktober 1953 


Dr. von Merkatz und Fraktion 


Druck: Buchdruckerei Peter Meier, Buisdorf/Siegburg 
Alleinvertrieb: Dr. Harts Heger, Bad Godesberg, Rheinallee 20 
Telefon 3551 
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